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Ncham 


Lo ncham (o ntcham, ncam, bassari) es una lenga gor 
parlada en Tògo e en Ghana. 
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Localisacion 


Lo ncham es parlat dins lo nòrd-oèst de Tògo, dins la ciutat 
de Bassar e a l'entorn, e dins lo nòrd-èst de Ghana^. 



Ncham 

Parlat en 

Tògo, Ghana 

Regions 

Africa 

Parlat per 

460 000 ^ personas 

Familha linguistica lengas 

nigèrocongolesas 
lengas gor 
lengas oti-vòlta 
lengas gorma 
ncham 


Estatut oficial 

ISO 639-3 

bud (http://www.sil.or 
g/iso639-3/document 
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(en) 


Alfabet 
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Notas e referáncias 


1. Kpagheri 2019, Introduction. 

2. Kpagheri 2019, alfabet (https://ntcham.webonary.org/overview/alphabet/) 

Fonts 


■ (en) Samuel Kpagheri, 2019, 

Dictionnaire ntcham-français (https://ntcham. vvebonary. org/), 

SIL International. 


Portal de las lengas 
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